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Uitvoeringsregeling zonnepanelen bestaande particuliere woningen Hattem 
2016 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt bekend dat op 15 december 
2015 is besloten de uitvoeringsregeling zonnepanelen bestaande particuliere woningen Hattem 2016 
vast te stellen en de bestaande regeling (uitvoeringsregeling zonnepanelen bestaande particuliere 
woningen Hattem 2015) in te trekken. De regeling treedt in werking op 1 januari 2016. 


Uitvoeringsregel zonnepanelen bestaande particuliere woningen Hattem 2016 


1. Definities: 

In deze verordening, tevens uitvoeringsregel, wordt verstaan onder: 

Zonnepaneel: een fotovoltaïsch paneel, kortweg pv-paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. 


2. Beleidsdoel: 

Het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op/bij bestaande particuliere woningen binnen de ge¬ 
meente Hattem. 


3. Subsidievorm: 

Stimuleringssubsidie 


4. Subsidievoorwaarden: 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten: 

a. de aanvrager is een particulier; 

b. de aanvrager laat in eigen beheer op de eigen woning zonnepanelen plaatsen; 

c. de subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de woning; 

d. de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar. 


5. Subsidieplafond 

Het subsidieplafond voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 1 april 2017 bedraagt € 80.000. 


6. Hoogte van de subsidie 

a. De hoogte van de subsidie bedraagt 15% van de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten tot 
maximaal € 500,00 per aanvraag. Hieronder vallen de kosten voor de panelen en de ondersteu¬ 
nende apparatuur. 

b. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. 

c. Per aanvrager kan slechts eenmaal een subsidieaanvraag worden ingediend. 


7. Behandeling subsidieaanvragen 

a. aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; 

b. indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt hettijdstip van binnenkomst bepaald door 
het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is. 


8. Verplichtingen van de subsidieontvanger 

a. de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidie¬ 
verstrekking; 

b. een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld 
de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te controleren; 
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c. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties. 
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